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Warszawa, 1 lipca 2019 r. 


Informacja 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 45/2019 
w sprawie 
stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2019 r. 


Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału 
przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego 
oraz operatorów systemów  elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia 
w III kwartale 2019 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,015 % i odpowiada średniej rentowności 
10-letnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu, notowanych na Rynku 
Treasury BondSpot w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 


